KLARA Z SCHESTAUBERÓW 
Im ZAJĄCZKOWSKA 


2” voto KIERESOWA 


wdowa po $. p. Antonim Kieresie chirurgu: miasta Krakowa, 
zmarła dnia: {4 grudnia 1878. r. 


Znajomi zapraszają Szan. Publiczność na wyprowadzenie zwłok we wtorek dnia 17 b. m. o godz. 3 popołudniu 


z Zakładu Tow. Dobroczynności, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO: ŻAŁOBNE 


edbędzie się we czwartek dnia 19 grudnia 1878 roku o godzinie 9 rano w kościele 00. Franciszkanów 


w kaplicy Męki Pańskiej. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


BÓG: H 


